603-1  (1+2+1) 

依丹 8. 1 尺組合 式衣櫥 (全 組) 

寬 243X 深 58X 高 197.5( 公分） 

B54390  (325000) 


:1)  603-2  (9810) 

* 依丹 2.7 尺雙 吊衣櫥 

寬 81X 深 58X 高 197.5( 公分） 

B321 30  (108000) 


•:  2 :• 


9 


2}  603-3  (9809) 

••••• 

依丹 2.7 尺單 吊衣櫥 

寬 81X 深 5狀 高 197.5( 公分） 

B321 30  (108000) 

依丹 產 品解說 

材質 桌面 與上飾 條採用 高級實 木烤漆 
正面 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
+MDF 全包 式材質 

側板 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
抽屜 彳 米用局 級鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
塗裝 採用優 ^坦 環保漆 .耐磨 .耐 水塗裝 
鏡面 3mm 玻璃 
腳 實 木烤漆 

手把 實 木烤漆 

▼ 內裝 說明圖 


100 


66.3 


100 


66.3 


77 

[單位 公分] 


Sleeping  room 

1 s h amk 


臥室 系列 


床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


603 


鏡片 玻璃為 3mm. 可左 右移動 


鏡片 玻璃為 3mm. 可左 右移動 


: 6 : : 1 } 


2 


r • 

: • 6 4 


5 


豢 


' 13  ： J 

••••• 

* j)  601-5  (2+6) 

*** 里安 3.3 尺 化妝台 (全 組） 

寬 100X 深 45.5X 高 155( 公分） 

B1980  (66700) 

(含 椅） 

2}  601-6  (9803) 

* 里安 3.3 尺化妝 台下座 

寬 WOX 深 45.5X 高 75( 公分） 

B7657  (47500) 

(含 椅） 

•3 ) 696-6 

化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215  (12500) 


f 


f 


f 


： 3 
••••• 

.4  ::  601-2  (5+6) 

** 依丹 3.3 尺 化妝台 (全 組） 

寬 100X 深 45.5X 高 155( 公分） 

B32100  (83300) 

(含 椅） 

； 5}  601-3  (9802) 

依丹 3.3 尺化妝 台下座 

寬 100X 深 45.5X 高 75( 公分） 

B9877  (64200) 

(含 椅） 

*6}  601 -4  (9802-2) 

** 依丹 2 尺 化妝鏡 

寬 60x 深 13.5X 高 S0( 公分） 

B4323  (19200) 


::7)  601-7  (9804) 

*** 依丹 4 尺 六斗櫃 

寬 1 20X 深 45.5X 高 76.5( 公分） 

B32110(91700) 

: 8)  601-8  (9805) 

* 依丹 3 尺 五斗櫃 

寬 89X 深 45.4X 高 U3( 公分） 

B32110(91700) 


111  - 
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604 


Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


珊朵拉 床片型 產 品解說 

材質 實木加 MDF 全包 式材質 
塗裝 採 用符合 CNS 歐盟無 鉛標準 

合格認 證環保 優麗坦 .耐水 .耐磨 
.耐 防黃烤 漆塗裝 


珊朵拉 產 品解說 

材質  正面桌 面採用 MDF 全包 式材質 

三 層噴漆 側板採 用波麗 
符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝  採 用符合 CNS 歐盟無 鉛標準 

合格認 證環保 優麗坦 .耐水 .耐 磨. 
耐 防黃烤 漆塗裝 

抽屜  四 斗櫃採 用三節 鋼珠滑 軌拉門 

採用靜 音導輪 

背板  採用崁 入式美 背處理 

手把  古典烤 漆手把 

床頭墊 採用 PU 環 保皮革 


606 


Sandra 

珊朵拉 


臥 室系列 


• • • 


(V::  605-8  (479) 

• 參 •參® 

珊朵拉 5 尺 被極頭 

寬 155X 深 24X 高 川6.5( 公分） 

B32106  (88300) 

:10::  61  7-6  (538-1+537) 

波爾卡 6 尺抽屜 式床底 

寬 1 81 .5X)^1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 50  (125000) 

(單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 

(11：  617-7  (538) 

••••• 

波爾卡 5 尺抽屜 式床底 

寬 1 51 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 24  (103000) 

(單邊 抽屜） 


內裝 說明圖 
77  36 


172.5 


16.8 


100 


[單位 公分] 


608-1  (12+13+14) 

珊朵拉 6.7 尺 百葉組 合衣櫥 (全 組) 

寬 201X 深 57X 高 199.5( 公分） 

B65472  (393000) 

@ 608-2  (655) 

* 珊朵拉 2.7 尺 百葉單 吊衣櫥 

寬 80.5X 深 57X 高 1 99.5( 公分） 

B321 80  (150000) 


Si  608-3  (656) 

* 珊朵拉 2.7 尺 百葉雙 吊衣櫥 

寬 80.5X 深 57X 高 199.5( 公分） 

B321 84  (153000) 

：14}  608-4  (654) 

••••• 

珊朵拉 1 .3 尺百 某衣極 

寬 40.5X 深 57X 高 199.5( 公分） 

B32108  (90000) 


；1)  605-1  (8+10) 

珊朵拉 6 尺 被極式 雙人床 

寬 1 85X 深 21 1 X 高 川6.5( 公分） 

B43266  (222000) 

(不 含床墊 )( 單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 

2}  605-2  (9+11) 

*** 珊朵拉 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 155X 深 211X 高 106.5( 公分） 

B43230  (192000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

3}  605-3  (008) 

** 珊朵拉 6 尺 床片型 雙人床 

寬 1 84.5X 深 203X 高 1 1 8( 公分） 

B32170  (142000) 

(不 含床墊 )( 附 四分正 夾板） 

4}  605-4  (653) 

*** 珊朵拉 3.5 尺百 葉掀鏡 化妝台 

寬 川从 深 39.5X 高 76( 公分） 

B32133  (111000) 

(含 椅） 

▼ 可 當書桌 使用， 附固 定隔板 1 片 


5)  696-5 
化妝椅 (粉） 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215  (12500) 

6}  605-5  (651) 

珊朵拉 2.7 尺 四斗櫃 

寬 80.5X 深 45.5X 高 1 00( 公分） 

B321 18  (98300) 

7)  605-6  (650) 

••••• 

珊朵拉 2 尺 床頭櫃 

寬 60x 深 39.5X 高 46( 公分） 

B7658  (48400) 

8}  605-7  (480) 

••••• 

珊朵拉 6 尺 被櫥頭 

寬 185X 深 24X 高 106.5( 公分） 

B321 16  (96700) 


上抽 為宮格 設計， 採用 3 節式鋼 珠滑軌 


D 


I 


m 


605 


GO 

s 

,3 

go 

13 


專 利申請 證號：  99306005 


雙層床 挑高床 


床 頭子母 床鏡台 


斗櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  room  臥 室系列 I 床 組衣櫥 、斗櫃 || 床台 

h c CHYAU  M rn i 


臥室 系列 


纖 SI 


608~  1 (1+2+3) 

( 1 ::  608-2  (655) 

••••• 

{2)  608-3  (656) 

••••• 

珊朵拉 6.7 尺 百葉組 合衣櫥 (全 組） 

珊朵拉 2.7 尺 百葉單 吊衣櫥 

珊朵拉 2.7 尺 百葉雙 吊衣櫥 

寬 201 X 深 57X 高 199.5( 公分） 

寬 80.5X 深 57X 高 1 99.5( 公分） 

寬 80.5X 深 57X 高 1 99.5( 公分） 

B65472  (393000) 

B321 80  (150000) 

B321 84  (153000) 

珊朵拉 被櫥頭 產 品解說 

( 3 ::  608-4  (654) 

( 4)  605-5  (651) 

材質 採用 符合國 際標準 低甲醛 

防蛀 木心板 +MDF 全包 式材質 

••••• 

珊朵拉 1 .3 尺百 某衣極 

••••• 

珊朵拉 2.7 尺 四斗櫃 

塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 

寬 40.5X 深 57X 高 1 99.5( 公分） 

寬 80.5X 深 45.5X 高 1 00( 公分） 

背板 採美背 式處理 

B32108  (90000) 

B321 18  (98300) 

床頭墊 採用 PU 環 保皮革 

珊朵拉 化妝台 床頭櫃 斗櫃 衣櫥 產 品解說 

材質 正面桌 面採用 MDF 全包 式材質 
三 層噴漆 側板採 用波麗 
符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採 用符合 CNS 歐盟無 鉛標準 

合格認 證環保 優麗坦 .耐水 .耐 磨. 

耐 防黃烤 漆塗裝 

抽屜 四 斗櫃採 用三節 鋼珠滑 軌拉門 
採用靜 音導輪 
背板 採用崁 入式美 背處理 
手把 古典烤 漆手把 


內裝 說明圖 
77 


36 


77 


172.5 


▲ 

_1 


100 


607-1  (6+7) 

珊朵拉 3.5 尺 被櫥式 單人床 

寬 0X 深 211 X 高 106.5( 公分） 

B321 80  (150000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


4}  605-5  (651) 

珊朵拉 2.7 尺 四斗櫃 

寬 80.5X 深 45.5X 高 1 00( 公分） 

B321 18  (98300) 


•:  6 


•2)  605-4  (653) 

** 珊朵拉 3.5 尺百 葉掀鏡 化妝台 

寬 川队 深 39.5X 高 76( 公分） 

B32133  (111000) 

(含 椅） 

3}  696-5 
化妝椅 (粉） 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 
B3215  (12500) 


*5)  605-6  (650) 

••••• 

珊朵拉 2 尺 床頭櫃 

寬 60X 深 39.5X 高 46( 公分） 

B7658  (48400) 


7 :• 


16.8 


[單位 公分] 


608 


I 


607-2  (478) 

珊朵拉 3.5 尺 被櫥頭 

寬 110X 深 24X 高 106.5( 公分) 

B1988  (73400) 


619-2  (537) 

波爾卡 3.5 尺抽屜 式床底 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分) 

B2192  (76700) 

(單邊 抽屜） 


t 櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  r§m  || 臥 室系列 I 床組 衣櫥 、斗櫃 || 床台 | 床頭 | 子母床 | 鏡台 | 雙層床 挑高床 


r 

f 


weeping  im  臥 室系列 床組 | 衣櫥 、爿 


；i)  609-1  (9+10) 

** 仙朵拉 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 151, 5X  深 21 IX 高 11 3.5( 公分) 

B4321 6 (180000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

2}  609-2  (552+552-1) 

' 仙朵拉 3.2 尺 化妝台 (全 組） 

寬 97X 深 45X 高 155.5( 公分） 

B321 69  (141000) 

(含 椅） 


@ 609-5  (567) 

仙朵拉 3.5 尺 掀鏡式 化妝台 

寬 106X 深 45X 高 75.5( 公分） 

B32145  (121000) 

(含 椅） 

::  6)  696-4  (K10) 

化妝椅 (白） 

寬 37X 深 36X 高 46.5( 公分） 

B4321  (17500) 


:3)  609-3  (552) 

* 仙朵拉 3.2 尺化妝 台下座 

寬 97X 深 45X 高 75.5( 公分） 

B32121  (101000) 

(含 椅） 


@ 609-6  (553) 

仙朵拉 3.5 尺 六斗櫃 

寬 106X 深 45X 高 75.5( 公分） 

B32140(117000) 


4}  609-4  (552-1) 

" 仙朵拉 橢圓鏡 

寬 56.5X 深 6X 高 80( 公分） 

B6548  (40000) 


(8)  609-7  (551) 

••••• 

仙朵拉 1.65 尺 床頭櫃 

寬 50X 深 40X 高 66( 公分） 

B8762  (51700) 


609 


宮格 設計， 可當書 桌使用 


610 


：11；  6 1 2-1  (554) 

••••• 

仙朵拉 2.7 尺衣櫥 

寬 80.5X 深 58X 高 183( 公分） 

B32134  (112000) 

:12::  6 1 2-2  (555) 

| 參 

仙朵拉 1.32 尺衣櫥 

寬 40X 深 58X 高 1S3( 公分） 

B32104  (86700) 

(附活 動隔板 3 片） 


臥 室系列 

Sleeping  room 


仙朵拉 產 品解說 

床頭 材質 柔纖皮 皮革. 

菱格 紋壓花 + 髙密度 泡綿 
材質 正面採 用實木 

力口  1 8mm.MDF 材質三 層噴漆 
側板 採用# 麗符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
桌 面採用 25mm.MDF 材質三 層噴漆 
塗裝 採用 優麗坦 .( 環保 漆). 

經紅 外線處 理耐磨 
.耐 防黃烤 漆塗裝 

抽屜 採用鋼 珠滑軌 抽屈底 板採用 5mm 合板 
背板 採美背 式處理 
手把 古典 雙色烤 漆手把 


雙 

詹 

床 


逃 

局 

床 


(9)  690-5  (566) 

** 仙朵拉 5 尺 書架型 被櫥頭 

寬 1 51 .5X  深 24X 高 1 1 3.5( 公分) 

B2192  (76700) 

:10::  6 1 7-7  (538) 

••••• 

波爾卡 5 尺抽屜 式床底 

寬 1 5 1 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分) 

B321 24  (103000) 

(單邊 抽屜） 


內裝 說明圖 
76.9  36.6 


i 76.9 

> 


ii 

•w* 


30 


119 


[單位 公分] 


- 本系列 產品不 可訂做 


Sandra 仙朵拉 


、沐頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


驪隱 


CD 


§ 


3 


§ 


蠢 


床板採 用六分 木心板 
床箱附 3 個抽屜 


_ 


子 

母 

床 


鏡 

台 


611 


611-1  (7+8) 

仙朵拉 3.5 尺 被櫥式 單人床 

寬 1 06.5X  深 21 1 X 高 1 1 3.5( 公分) 

B321 66  (138000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


(2)  609-2  (552+552-1) 

' 仙朵拉 3.2 尺 化妝台 (全 組) 

寬 97X 深 45X 高 155.5( 公分） 

B321 69  (141000) 

(含 椅） 


G)  609-3  (552) 

' 仙朵拉 3.2 尺化妝 台下座 

寬 97X 深 45X 高 75.5( 公分） 

B32121  (101000) 

(含 椅） 


(4)  609-4  (552-1) 

** 仙朵拉 橢圓鏡 

寬 56.5X 深 6X 高 80( 公分) 

B6548  (40000) 


(5  ： 696-4  (K10) 

化妝椅 (白） 

寬 37X 深 36X 高 46.5( 公分) 
B4321  (17500) 


G)  609-7  (551) 

仙朵拉 1.65 尺 床頭櫃 

寬 50X 深 40X 高 66( 公分） 

B8762  (51700) 


@ 690-6  (565) 

* 仙朵拉 3.5 尺 書架型 被櫥頭 

寬 1 06.5X  深 24X  高 1 1 3.5( 公分） 

B9874  (61700) 


(8  ) 6 1 9-2  (537) 

* 籲 參鲁* 

波爾卡 3.5 尺抽屜 式床底 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分) 

B2192  (76700) 

(單邊 抽屜） 


內裝 說明圖  /I、 

•••••  •••••  •••••  ••  1 •• 

: 1 ••  :*  2 - : 1 ••  ••• 

• JL  • • • • JL  參 

*••••**  *••••**  *•••••* 

76.9  ^ ^ 36.6^  ^ 76.9  ^ 


/ :g ，•丨  : r r./f'  ■.办 i ‘ 表 
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2 


[單位 公分] 

*3}  609-6  (553) 

仙朵拉 3.5 尺 六斗櫃 

寬 川队 深 45X 高 75.5( 公分） 

B32140(117000) 


4 


612-1  (554) 

仙朵拉 2.7 尺衣櫥 

寬 80.5X 深 58X 高 183( 公分） 

B32134  (112000) 

612-2  (555) 

仙朵拉 1 .32 尺衣極 

寬 40x 深 58X 高 1S3( 公分） 

B32104  (86700) 

(附活 動隔板 3 片） 

609-5  (567) 

仙朵拉 3.5 尺 掀鏡式 化妝台 

寬 106X 深 45X 高 75.5( 公分） 

B32145  (121000) 

(含 椅) 

▼ 宮格 設計， 可當書 桌使用 

餘 — — — 


本系列 產品不 可訂做 


仙朵拉 產 品解說 

床頭 柔纖 皮皮革 .菱格 紋壓花 + 高密度 泡綿 
材質 正面 實木加 18mm.MDF 三 層噴漆 

側板 波 麗符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
桌面 25mm.MDF 材質三 層噴漆 
塗裝 優麗坦 .(環 保漆) .經 紅外 線處理 耐磨. 
耐 防黃烤 漆塗裝 

抽屜 鋼 珠滑軌 抽屜底 板採用 5mm 合板 
背板 美背 式處理 
手把 古典 雙色烤 漆手把 


(5  ： 696-4  (K10) 

化妝椅 (白） 

寬 37X 深 36X 高 46.5( 公分） 
B4321  (17500) 


3 


«N3 


•：  4 
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612 


床 

頭 

子 

母 

床 


鏡 

••••• 

• •••• 

台 

(1)  613-1  (8+10) 

••••• 

(3)  613-3  (1908) 

••••• 

[7)  613-6  (1907) 

••••• 

菲莉達 6 尺 被櫥式 雙人床 

菲莉達 3 尺 化妝台 

菲莉達 2 尺 床頭櫃 

寬 188X 深 213X 高 97( 公分） 

寬 90X 深 40X 高 133( 公分） 

寬 60X 深 40X 高 40( 公分) 

佳隹 

B321 76  (147000) 

B32135  (113000) 

B7650  (41700) 

層 

(不含 床墊） 

(含 椅） 

床 

(2  ) 613-2  (9+1D 

••••• 

(4)  696-6 

••••• 

(s)  613-7  (1902) 

••••• 

菲莉達 5 尺 被櫥式 雙人床 

化妝椅 

菲莉達 6 尺 被櫥頭 

逃 

局 

床 

寬 158X 深 213X 高 9八 公分） 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

寬 188X 深 25X 高 97( 公分 

B321 50  (125000) 

B3215  (12500) 

B32132(110000) 

(不含 床墊） 

▼ 背板鑲 有歐風 花卉印 刷鏡片 .附 燈具 

(5)  613-4  (1906) 

菲莉達 4 尺 六斗櫃 

(9>  613-8  (1901) 

菲莉達 5 尺 被櫥頭 

寬 119.5X 深 40X 高 75( 公分） 

B32138  (115000) 


6)613-5  (1905) 

*** 菲莉達 2 尺 五斗櫃 

寬 60X 深 40X 高 96( 公分） 

B32104  (86700) 


寬 158X 深 25X 高 97( 公分) 

B321 12  (93300) 


597-11 

••••• 

6 尺床底 

寬 180X 深 188X 高 25( 公分) 

B6544  (36700) 


613 


Si;  597-12 

••••• 

5 尺床底 

寬 150X 深 188X 高 25( 公分） 

B5438  (31700) 


(12；  615-1  (1917) 

菲莉達 7 尺拉 門衣櫥 

寬 210X 深 61X 高 199( 公分） 

B65464  (387000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 

@616-1  (1915) 

菲莉達 5 尺拉 門衣櫥 

寬 149X 深 61X 高 199( 公分） 

B54370  (308000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


：：14；  615-2 
••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3217(14200) 


: 6 : 


1\ 


Fei  Lida 

菲莉達 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


菲莉達 產 品解說 

材質 面 板側板 隔板採 用符合 國際標 準低甲 醇防蛀 
木 心板門 片抽屜 MDF 全烤 式材質 
塗裝 面板 門片採 用符合 CNS 歐盟無 鉛標準 合格認 
證環保 優麗坦 .耐水 .耐磨 .耐 防黃烤 漆塗裝 
抽屜 歐風 CNC 雕花 .搭 配金屬 質感鏡 面底板 ，滑軌 
採用 M IT 鍍鉻鋼 珠滑軌 
背板 採用崁 入式美 背處理 
床頭墊 高級乳 膠透氣 皮繃製 .拉 鑽處理 .皮墊 掀開備 
有收 納空間 .附燈 具採開 光設計 .燈具 為省電 
T5 柔和 黃光 


J 


Sleeping r§m  | 臥 室系列 I 床組 I 衣櫥 、斗櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 
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615-1  (1917) 

菲莉達 7 尺拉 門衣櫥 

寬 21 0X 深 61 X 高 199( 公分） 

B65464  (387000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


4：：  615-2 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 WCK 公分） 

B3217(14200) 


•:  2 :• 


鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


7 您 裝說幌 


104 

34.5: 
34.5 ； 


30 


129.5 


24.3 


70.8  58.8  70.8 

[單位 公分] 


1\ 


J 


2)613-3  (1908) 

*** 菲莉達 3 尺 化妝台 

寬 90X 深 40X 高 133( 公分） 

B32135  (113000) 

(含 椅） 


.3)  696-6 
化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215  (12500) 


3 ： 


Sleeping 


room 


臥室 系列 


床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


615 


本系列 產品不 可訂做 


菲莉達 產 品解說 

材質 面板 側板隔 板採用 符合國 際標準 低甲醇 
防蛀木 心板門 片抽屜 MDF 全烤 式材質 
塗裝 面板 門片採 用符合 CNS 歐 盟無鉛 標準合 
格認 證環保 優麗坦 .耐水 .耐磨 .耐 防黃烤 
漆塗裝 

抽屜 歐風 CNC 雕花 .搭 配金屬 質感鏡 面底板 ，滑 
軌採用 MIT 鍍鉻鋼 珠滑軌 
背板 採用崁 入式美 背處理 
衣櫥 門 框鋁合 金材質 .內 崁歐風 花卉印 刷鏡片 


:1:::  616-1  (1915) 

** 菲莉達 5 尺拉 門衣櫥 

寬 149X 深 61X 高 199( 公分） 

B54370  (308000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 

4 ； 615-2 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3217(14200) 


104 

34.5J 

34.51 


5 尺 內裝 說明圖 


m s 


30 


129.5 


24.3 


70.8  70.8 

[單位 公分] 


•:  2 :• 


警一 Hir 


•：  3 


> 


j 


2)613-4  (1906) 

" 菲莉達 4 尺 六斗櫃 

寬 119.5X 深 40X 高 75( 公分） 

B32138(115000) 


3)613-5  (1905) 

菲莉達 2 尺 五斗櫃 

寬 60X 深 40X 高 96( 公分） 

B32104  (86700) 


系 列參考 請 參考 839 頁 


Sleeping  r§m  臥室系 列床組 衣櫥 、斗櫃 床台床 頭子母 床鏡台 雙層床 挑高床 
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抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 

玻璃 採用 3mm 強化 真空電 鍍玻璃 鏡面斜 邊處理 
手把 鋁合 金材質 

飾條 採 黑色採 用波麗 符合國 際標準 
低甲 醇防蛀 木心板 


：12)  618-2  (805) 


：13： 


.1)  617-1  (7+9) 

波爾卡 6 尺 雙人床 

寬 183X 深 192X 高 93.5( 公分） 

B43212  (177000) 

(不 含床墊 )( 單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺) 

::2:)  617-2  (8+10) 

^ 波爾卡 5 尺 雙人床 

寬 1 52.5X  深 1 92X  高 93.5( 公分） 

B321 74  (145000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

3}  617-3  (542) 

^ 波爾卡 3 尺掀鏡 化妝台 

寬 86X 深 40X 高 76( 公分） 

B2197  (80900) 

(含椅 )( 附活 動隔板 1 片） 


(4)  696-6 
** 化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分) 

B3215  (12500) 

( 5)  617-4  (543) 

••••• 

波爾卡 2 尺 四斗櫃 

寬 60.5X  深 45.5X  高 96.5( 公分） 

B1980  (66700) 

::  6 ) 617-5  (539) 

••••• 

波爾卡 1 .9 尺 床頭櫃 

寬 58X 深 4UX 高 43( 公分） 

B5438  (31700) 


( 7 ::  689-9  (545) 

••••• 

波爾卡 6 尺 床頭片 

寬 183X 深 5X 高 93.5( 公分） 

B8762  (51700) 

G)  689-10  (536) 

••••• 

波爾卡 5 尺 床頭片 

寬 152.5X 深 5X 高 93.5( 公分） 

B7650  (41700) 

( 9 ； 61 7-6  (537+538-1) 

••••• 

波爾卡 6 尺抽屜 式床底 

寬 1 81 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 50  (125000) 

(單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 


(10::  6 1 7-7  (538) 

••••• 

波爾卡 5 尺抽屜 式床底 

寬 1 5 1 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 24  (103000) 

(單邊 抽屜） 

(11)  620-1  (540A+540B+541) 

' 波爾卡 6.8 尺組 合衣櫥 (全 組) 

寬 200X 深 58X 高 183( 公分） 

B543 18  (265000) 


618-1  (12+13) 

米洛斯 3 尺 旋轉式 化妝台 (全 組) 

寬 92.4X  深 39.5X  高 1 66.7( 公分） 

B321 76  (147000) 

(含椅 )( 附活 動隔板 1 片） 


：13： 


：12： 


採用 45 度斜面 取手， 可輕 鬆推拉 


ai 


採用 3mm 強化 真空電 鍍鏡面 玻璃斜 邊處理 


mM  1 \ \\\  \\ 


米洛斯 2 尺 化妝台 

寬 58X 深 39.5X 高 166.7( 公分） 

B321 12  (93300) 

(含椅 )( 附活 動隔板 1 片） 

(鏡片 玻璃為 3mm) 

61 8~3  (805) 

米洛斯 旋轉鏡 

寬 33.5X  深 21 .5X  高 1 66.7( 公分) 

B8764  (53400) 

(鏡片 玻璃為 3mm) 


^ 附活 動隔板 1 片 


L 

M 

D 

D 

4b  iA 

9 
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Polka 

波爾卡 

臥 室系列 

Sleeping  room 


波爾卡 產 品解說 

材質 正 面桌面 MDF 全包式 材質三 層噴漆 

側板 採用波 麗符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採 用符合 CNS 歐 盟無鉛 標準合 格認證 環保優 
麗坦 .耐水 .耐磨 .耐 防黃烤 漆塗裝 


- 本系列 產品皆 可訂做 


A 樹 、斗糧 床台 床 頭子母 床鏡台 雙層床 挑高床 


A 樹 、斗櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  room 


臥室系 列床組 


Sleeping 


room 


臥 室系列 床組 


617 


618 


I 


蠢 


子 

母 

床 


fi)  619-1  (6+7) 

••••• 

波爾卡 3. 5 尺 單人床 

寬 107X 深 192X 高 93.5( 公分) 

B321 30  (108000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

@ 617-3  (542) 

* 波爾卡 3 尺掀鏡 化妝台 
寬 86X 深 40X 高 76( 公分） 
B2197  (80900) 

(含 椅） 

(附活 動隔板 1 片） 


@ 696-6 
化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分) 
B3215  (12500) 


( 4 ::  617-4  (543) 

••••• 

波爾卡 2 尺 四斗櫃 

寬 60.5X  深 45.5X  高 96.5( 公分) 

B1980  (66700) 


6 1 7-5  (539) 

••••• 

波爾卡 1 .9 尺 床頭櫃 

寬 58X 深 41.5X 高 43( 公分) 

B5438  (31700) 


(6；  689-1  1 (535) 

# 蠢參/ 

波爾卡 3. 5 尺 床頭片 

寬 107X 深 5X 高 93.5( 公分) 

B5438  (31700) 


(7)  619-2  (537) 

••••• 

波爾卡 3.5 尺抽屜 式床底 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分) 

B2192  (76700) 

(單邊 抽屜） 


採用 45 度斜 面取手 
可輕 鬆推拉 


可當書 桌使用 


A 


m 


m 


619 


620-1  (8+9+10) 

波爾卡 6.8 尺組 合衣櫥 (全 組) 

寬 200X 深 58X 高 183( 公分） 

B5431 8 (265000) 

；8>  620-2  (540A) 

* 波爾卡 2.7 尺衣櫥 (雙 吊） 

寬 80X 深 58X 高 183( 公分） 

B321 12  (93300) 


® 620-3  (540B) 

波爾卡 2.7 尺衣櫥 (有 籃) 

寬 80X 深 58X 高 183( 公分） 

B321 18  (98300) 

So)  620-4  (541) 

••••• 

波爾卡 1.4 尺衣櫥 

寬 40x 深 58X 高 183( 公分） 

B1988  (73400) 

(附活 動隔板 3 片） 


三向可 掀式面 板設計 
多 功能收 納空間 


d 


▼ 採用 3mm 強化真 空電鍍 
鏡面 玻璃斜 邊處理 


(11:::  620-5  (9108) 

** 安格斯 3.3 尺掀鏡 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 76( 公分） 

B32113  (94200) 

(含椅 )( 附活 動隔板 1 片） 


：11： 


X 


Polka 

波爾卡 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


波爾卡 產 品解說 

材質 正 面桌面 MDF 全包式 材質三 層噴漆 

側板 採用波 麗符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採 用符合 CNS 歐 盟無鉛 標準合 格認證 環保優 
麗坦 .耐水 .耐磨 .耐 防黃烤 漆塗裝 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 

玻璃 採用 3mm 強化 真空電 鍍玻璃 鏡面斜 邊處理 
手把 纟 S 合金 材質 

飾條 採 黑色採 用波麗 符合國 際標準 
低甲 醇防蛀 木心板 


內裝 說明圖 
76 


36.2 


100 


[單位 公分] 


86 


86 


Sleeping  room 

h AL 


臥室系 列床組 


A 櫥、 斗 


匱 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


620 


(i)  625-1  (7+9) 

*** 奈德 5 尺 書架型 雙人床 

寬 1 51 .5X 深 21 1 .5X  高 1 05.3( 公分) 

B43204  (170000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

@ 625-2  (8+9) 

*** 奈德 5 尺 床片型 雙人床 

寬 1 5 1 5X 深 1 98X 高 90.5( 公分） 

B321 90  (158000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

(3)  621-3  (928+928-1) 

*** 吉蒂 3.5 尺 化妝台 

寬 106.3X  深 40X  高 1 45.5( 公分） 

B321 63  (136000) 

(含 椅） 

(4)  696-1 
麥倫 化妝椅 

寬 3 1 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 


G)  621-4  (929) 

••••• 

吉帝 2.8 尺 四斗植 

寬 86X 深 44.8X 高 1 07.3( 公分) 

B321 18  (98300) 

(6  ) 621-5  (926) 

吉蒂 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54.8X 深 40X 高 45.6( 公分） 

B7650  (41700) 


0 688-9  (521) 

* 奈德 5 尺 書架型 床頭箱 

寬 1 51 .5X  深 24.5X  高 1 05.3( 公分) 

B1982  (68400) 


(8  ) 688-1  1 (523) 

••••• 

奈德 5 尺 床頭片 

寬 151.5X 深 11X 高 90.5( 公分) 

B8768  (56700) 


▼ 上層抽 屜為宮 格設計 


子 

母 

床 


( 9)  625-6  (525) 

••••• 

奈德 5 尺抽雁 式床底 

寬 1 51 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 22  (102000) 

(單邊 抽屜） 

:10)  621-6  (927) 

••••• 

吉蒂 2.8 尺衣櫥 

寬 86X 深 59X 高 190.5( 公分） 

B32148  (123000) 


:n)  894-4  (930) 

吉蒂 2.8 尺四 門書櫥 

寬 86X 深 34X 高 190.5( 公分) 

B321 18  (98300) 

(附二 片活動 隔板） 


•:  2 8 :• 


臥 室系列 

Sleeping  room 

奈 f 惠 .吉 帝床組 產 品解說 


材質 正 面採用 符合國 際標準 低甲醛 木心板 
+MDF 全包 式材質 
側板 採用 高級低 甲醛木 心板. 

抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 


鏡 

台 


雙 

詹 


表面 

專利 技術耐 磨木紋 同調浮 雕壓紋 
觸感猶 如實木 

逃 

塗裝 

採用 PU 耐 磨塗裝 

[R] 

床頭墊 採用 棉麻布 + 高密 度泡棉 

腳座 

貫木 

床 

I 


I 


麼 


立一 

櫃 


立一 

櫃 


衣 

IS 


\ 


I 


衣 

© 


00 

,3 

go 

13 


專利 證號： 新型第 M466786 號 
本 系列產 品擁有 智慧財 產權. 仿 冒必究 


- 本系列 產品不 可訂做 


子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


臥 室系列 


臥室 系列 


621 


622 


627-1  (7+9) 

奈德 3.5 尺 書架型 單人床 

寬 1 06X  深 21 1 .5X  高 1 05.3( 公分） 

B321 58  (132000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


：10： 


\2)  627-2  (8+9) 

奈德 3.5 尺 床片型 單人床 

寬 106X 深 198X 高 90.5( 公分） 

B32140(117000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

(3) 621-3  (928+928-1) 

吉蒂 3.5 尺 化妝台 

寬 1 06.3X 深 40X 高 M5.5( 公分） 

B321 63  (136000) 

(含 椅） 

(4)  696-1 

' 麥倫 化妝椅 

寬 3 1 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 

(5)  621-4  (929) 

••••• 

吉蒂 2.8 尺 四斗櫃 

寬 8队 深 44.8X 高 107.3( 公分） 

B321 18  (98300) 

▼ 內裝 說明圖 


6)  621-5  _ 

••••• 

吉帝 1 .8 尺 床頭植 

寬 54.8X 深 40X 高 45.6( 公分） 
B7650  (41700) 

::7)  688-10  (520) 

** 奈德 3.5 尺 書架型 床頭箱 

寬 1 06X  深 24.5X  高 1 05.3( 公分） 

B8768  (56700) 

8 688~12  (522) 

••••• 

奈德 3. 5 尺 床頭片 

寬 106X 深 *nx 高 90.5( 公分） 

B7650  (41700) 


▼ 


鏡片 玻璃為 3mm. 可左 右移動 
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專利 證號： 新型第 M466786 號 
本 系列產 品擁有 智慧財 產權. 仿 冒必究 


子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


623 


[單位 公分] 


Ned 

TTv  fe 


臥 室系列 

Sleeping  room 


- 本系列 產品不 可訂做 


奈 f 患 .吉 帝床組 產 品解說 


GO 

,3 


臥 

室 

系 

列 


材質 正 面採用 符合國 際標準 低甲醛 木心板 


床 


側板 

採用 高級低 甲醛木 心板. 

組 

抽屜 

採用鋼 珠滑軌 

背板 

採美背 式處理 

表面 

專利 技術耐 磨木紋 同調浮 雕壓紋 
觸感猶 如實木 

衣 

塗裝 

採用 PU 耐 磨塗裝 

床頭墊 採用 棉麻布 + 高密 度泡棉 

腳座 

實木 

\ 

櫃 

9}  627-3  (524) 

••••• 

(11)  894-4  (930) 

••••• 

(13}  1021-1  1 (24092383) 

••••• 

子 

奈德 3. 5 尺抽雁 式床底 

吉蒂 2.8 尺四 門書櫥 

妮克 絲餐椅 (布） (8669-697) 

寬 10队 深 187X 高 25.5( 公分） 

寬 86X 深 34X 高 W0.5( 公分） 

寬 47X 深 50X 高 78( 公分） 

母 

B2190  (75000) 

B321 18  (98300) 

B4322  (18400) 

床 

(單邊 抽屜） 

10}  621-6  (927) 

••••• 

(附二 片活動 隔板） 

(12)  894-3  (931) 

••••• 

(坐寬 40X 深 44X 高 48 公分） 

鏡 

吉帝 2. 8 尺衣極 

吉帝 3. 5 尺書桌 

寬 86X 深 59X 高 190.5( 公分） 

B321 48  (123000) 

寬 1 06.3X 深 60X 高 757( 公分） 

B321 16  (96700) 

台 

床板採 用六分 木心板 
床箱附 3 個抽屜 


:13: 


：12： 


624 


佳隹 


逃 

局 

床 


2 j 625~2  (8+9) 

** 奈德 5 尺 床片型 雙人床 

寬 1 51 .5X  深 1 98X  高 90.5( 公分） 

B321 90  (158000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

3}  625-3  (528+528-1) 

* 奈德 3.5 尺 化妝台 

寬 106.3X  深 40X  高 145.5( 公分） 

B321 63  (136000) 

(含 椅） 


▼ 


上層抽 屜為宮 格設計 


625 


•5)  625-4  (529) 

••••• 

奈德 2.8 尺 四斗櫃 

寬 86X 深 44.8X 高 1 07.3( 公分） 

B321 18  (98300) 


@ 688-9  (521) 

* 奈德 5 尺 書架型 床頭箱 

寬 H5X 深 24.5X 高 1 05.3( 公分） 

B1982  (68400) 


(i)  625-1  (7+9) 

*** 奈德 5 尺 書架型 雙人床 
寬 1 51 .5X  深 21 1 .5X  高 1 05.3( 公分) 

B43204  (170000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


(4)  696-1 
麥倫 化妝椅 

寬 31.5X  深 38.5X  高 68.5( 公分) 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 


(6  ) 625-5  (526) 

••••• 

奈德 1 .8 尺 床頭植 

寬 54.8X 深 40X 高 45.6( 公分) 

B7650  (41700) 


Ned 

a 伸 

TTv  fe 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


奈 德床組 產 品解說 

材質 正 面採用 符合國 際標準 低甲醛 木心板 
+MDF 全包 式材質 
側板 採用 高級低 甲醛木 心板. 

抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
表面 專利 技術耐 磨木紋 同調浮 雕壓紋 
觸感猶 如實木 
塗裝 採用 PU 耐 磨塗裝 
床頭墊 採用 棉麻布 + 高密 度泡棉 
腳座 實木 


(8::  688-1  1 (523) 

••••• 

奈德 5 尺 床頭片 

寬 151.5X 深 11X 高 90.5( 公分) 

B8768  (56700) 

( 9 ::  625-6  (525) 

••••• 

奈德 5 尺抽雁 式床底 

寬 1 51 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 22  (102000) 

(單邊 抽屜） 


(10::  625-7  (527) 

••••• 

奈德 2. 8 尺衣植 

寬 86X 深 59X 高 190.5( 公分) 

B32148  (123000) 

(11:::  894-2  (530) 

••••• 

奈德 2.8 尺四 門書櫥 

寬 86X 深 34X 高 190.5( 公分) 

B321 18  (98300) 

(附二 片活動 隔板） 
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床 
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專利 證號： 新型第 M466786 號 
本 系列產 品擁有 智慧財 產權. 仿 冒必究 


子母床 鏡八口 


子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


臥 室系列 


臥室 系列 
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專利 證號： 新型第 M466786 號 
本 系列產 品擁有 智慧財 產權. 仿 冒必究 


627-1  (7+9) 

奈德 3.5 尺 書架型 單人床 

寬 1 06X  深 21 1 .5X  高 1 05.3( 公分) 

B321 58  (132000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


2 ： 627"2  (8+9) 

奈德 3.5 尺 床片型 單人床 

寬 106X 深 198X 高 90.5( 公分） 

B32140(117000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


5)  625-4  (529) 

••••• 

奈德 2.8 尺 四斗櫃 

寬 86X 深 44.8X 高 1 07.3( 公分） 

B321 18  (98300) 


3}  625-3  (528+528-1) 

*** 奈德 3.5 尺 化妝台 

寬 1 06.3X  深 40X  高 1 45.5( 公分） 

B321 63  (136000) 

(含 椅） 

4)  696-1 
麥倫 化妝椅 

寬 3 1 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 

▼ 內裝 說明圖 


6 } 625-5  (526) 

••••• 

奈德 1 .8 尺 床頭植 

寬 54.SX 深 40X 高 45.6( 公分） 

B7650  (41700) 

▼ 鏡片 玻璃為 3mm. 可左 右移動 


[單位 公分] 


f 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


7 

2 
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Ned 

TTv  te 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


奈 f 惠床組 產 品解說 

材質 正 面採用 符合國 際標準 低甲醛 木心板 
+MDF 全包 式材質 
側板 採用 高級低 甲醛木 心板. 

抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
表面 專利 技術耐 磨木紋 同調浮 雕壓紋 
觸感猶 如實木 
塗裝 採用 PU 耐 磨塗裝 
床頭墊 採用 棉麻布 + 高密 度泡棉 
腳座 實木 


床 


/II 


衣 

© 

\ 

立一 

櫃 


▼ 上層抽 屜為宮 格設計 


| 


-3  (524) 

3.5 尺抽屜 式床底 

;X 深 187X 高 25.5( 公分) 

0 (75000) 

由屜） 


:11)  894-2  (530)  (13::  1021-1  1 (24092383) 

••••• 

奈德 2.8 尺四 門書櫥  妮克 絲餐椅 (布） （8669-697) 

寬 S6X 深 34X 高 1 90.5( 公分）  寬 47X 深 50X 高 78( 公分） 

B32118  (98300)  B4322  (1 8400) 

(附二 片活動 隔板）  （坐寬 40X 深 44X 高 48 公分） 


■7  (527) 

2.8 尺衣櫥 

(深 59X 高 190.5( 公分) 

48(123000) 


::12)  894-1  (531) 

••••• 

奈德 3. 5 尺書桌 

寬川 6.3X 深 60X 高 75.7( 公分） 

B321 16  (96700) 


7>  688-10  (520) 

* 奈德 3.5 尺 書架型 床頭箱 

寬 1 06X  深 24.5X  高 1 05.3( 公分） 

B8768  (56700) 


( 9)  627 

7Jv1/Q> 

寬 ioe 


B219 

(單邊 J 


8 ::  688-12  (522) 

••••• 

奈德 3. 5 尺 床頭片 

寬 106X 深 11X 高 90.5( 公分） 

B7650(41700) 


(10)  625 

••••• 

✓Tv1/S> 

寬 86> 


B321 


mmn 


Sleeping  room 

h AL 


臥 室系列 


、沐頭 子母 床鏡台 雙層床 挑高床 
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衣 

I® 
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子 

母 
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(i)  629-1  (872B) 

** 貝妮斯 5 尺 雙人床 

寬 1 54.5X 深 202X 高 1 06( 公分) 

B321 78  (148000) 

(不 含床墊 .床頭 不拆賣 )( 粉紅） 

(附 四分正 夾板） 


@ 629-2  (863  B) 

貝妮斯 3 尺 化妝台 

寬 91X 深 45.5X 高 146( 公分) 

B32145  (121000) 

(含椅 )( 粉紅) 


(4)  629-3  (865  B) 

貝妮斯 五斗櫃 

寬 89X 深 45.5X 高 121( 公分) 

B321 58  (132000) 

(粉 紅） 


@ 696-5 

化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分) 

B3215  (12500) 


(5>  629-4  (861 B) 

*** 貝妮斯 床頭櫃 

寬 57.5X 深 39.5X 高 45( 公分) 

B7656  (46700) 

(粉 紅） 


(6)  629-5  (866B) 

' 貝妮斯 3 尺衣櫥 

寬 90.5X 深 57X 高 200( 公分) 

B321 84  (153000) 

(粉 紅） 


臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


貝妮斯 產 品解說 

材質 正面 MDF 全包 式材質 .側 板採用 
符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採用 MDF 全烤 式材質 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採用崁 入式美 背處理 
床板 附 4 分 正夾板 


Sleeping r§m  臥室系 列床組 衣櫥、 斗櫃床 台床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


630 


Sleeping  room 


*1}  631-1  (871 B) 

p 貝妮斯 3.5 尺 單人床 
寬 1 1 3.5X 深 202X 高 1 06( 公分） 
B321 58  (132000) 

(不 含床墊 .床頭 不拆賣 )( 粉紅） 

(附 四分正 夾板） 


(3)631-3  (862B) 

貝妮斯 三斗櫃 

寬 89X 深 45.5X 高 75( 公分） 

B2196  (80000) 

(粉 紅） 


(5)  629-5  (866B) 

貝妮斯 3 尺衣櫥 

寬 90.5X 深 57X 高 200( 公分） 

B321 84  (153000) 

(粉 紅） 


7}  633-2  (869B ) 

* 貝妮斯 3 尺開 放書櫥 (有 抽) 

寬 90.5X 深 32X 高 200( 公分） 

B321 24  (103000) 

(附活 動隔板 4 片 )( 粉紅） 


Benis 

貝妮斯 

臥 室系列 


00 

SO 

go 
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專 利申請 案號：  98302893 


2 ) 631-2  (863-2) 

• ••• 

(4)  629-4  (861 B) 

••••• 

(6::  633-1  (6+7) 

••••• 

(8)  633-3  (868B) 

••••• 

貝妮 斯鏡框 

貝妮斯 床頭櫃 

貝妮斯 L 型多功 能書桌 (有 抽） 

貝妮斯 3 尺開 放書櫥 (無 抽) 

寬 60.5X 深 13X 高 71( 公分） 

寬 57.5X 深 393X 高 45( 公分） 

寬 1 」 3X 深 903X 高 200( 公分） 

寬 90.5X 深 32X 高 200( 公分） 

B5434  (28400) 

B7656  (46700) 

B43202  (168000) 

B321 18  (98300) 

(粉 紅） 

(附活 動隔板 4 片 )( 粉紅） 

(附活 動隔板 3 片 )( 粉紅） 

- 本系列 產品不 可訂故 
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DF 際 DF 珠入 g 
Me 國 Me 鋼孩！ ^ 
面合用 用用竹 
正符採 採採附 
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雙層床 挑高床 


雙層床 挑高床 


臥室 系列 


A 櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


Sleeping  room 
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臥 室系列 


床 組衣櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 
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專 利申請 案號：  98302893 


；i)  633-1  (i+2) 

貝妮斯 L 型多功 能書桌 (有 抽） 

寬 121.5X  深 90.5X  高 200( 公分） 

B43202  (168000) 

(附活 動隔板 4 片 )( 粉紅 )( 可自 行更換 方向） 
(抽 屜採尼 龍輪鐵 滑軌） 

2}  633-2  (869B) 

* 貝妮斯 3 尺開 放書櫥 (有 抽） 

寬 90.5X 深 32X 高 200( 公分） 

B321 24  (103000) 

(附活 動隔板 4 片 )( 粉紅） 


3}  633-3  (868B) 

** 貝妮斯 3 尺開 放書櫥 (無 抽) 

寬 90.5X 深 高 200( 公分） 

B321 18  (98300) 

(附活 動隔板 3 片 )( 粉紅） 


；4)  629-2  (863B) 

* 貝妮斯 3 尺 化妝台 

寬 91X 深 45.5X 高 146( 公分） 

B32145  (121000) 

(含椅 )( 粉紅) 


；5>  696-5 
化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 
B3215  (12500) 


•:.4 


weeping T§m  || 臥 室系列 | 床組 | 衣櫥 、斗櫃 | 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


633 


(6)  629-5  (866B) 

* 貝妮斯 3 尺衣櫥 

寬 90.5X 深 57X 高 200( 公分) 

B321 84  (153000) 

(粉紅 ） 


® 629-3  (865B) 

** 貝妮斯 五斗櫃 

寬 89X 深 45.5X 高 121( 公分) 

B321 58  (132000) 

(粉 紅） 


0631-3  (862B) 

** 貝妮斯 三斗櫃 

寬 89X 深 45.5X 高 75( 公分) 

B2196  (80000) 

(粉 紅） 


@ 906-2  (867B) 

* 貝妮斯 3.2 尺 電腦桌 

寬 97X 深 56X 高 75( 公分) 

B32102  (85000) 

(粉 紅） 


▼ 內裝 說明圖 
87 
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124 


[單位 公分] 


正面 MDF 全包式 材質. 
側 板採用 符合國 際標準 
低甲 醇防蛀 木心板 
採用 MDF 全烤 式材質 
採用鋼 珠滑軌 
採用崁 入式美 背處理 


634-2 

手把 

A4324  (2000) 


634-3 

手把 

B321  (900) 


634-4 

手把 

A4324  (2000) 


本系列 產品不 可訂做 


貝妮斯 產 品解說 


、x〆 


★ 


634-8 

手把 

B321  (900) 
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臥室系 列床組 
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634-5 

手把 

B321  (900) 


634-6 

手把 

B321  (900) 


634-7 

手把 

B321  (900) 


634 


貝妮斯 3.2 尺 電腦桌 

寬 97X 深 56X 高 75( 公分) 

B32102  (85000) 

(粉 紅) 


(4)  636-1 

貝妮斯 3.5 尺雙層 床單層 

夕卜 圍:寬 1 1 3.5X 深 200X 高 1 04.5( 公分) 
內 圍:寬 102.5X 深 187.5( 公分） 

B43202  (168000) 

(不 含床墊 )( 粉紅） 


貝妮斯 3.5 尺 雙層床 

外 圍:寬 1 1 3.5X 深 200X 高 1 86( 公分) 
內 圍:寬 102.5X 深 187.5( 公分） 
B65430  (358000) 

(不 含床墊 )( 粉紅） 


貝妮斯 3 尺衣櫥 

寬 90.5X 深 57X 高 200( 公分） 

B321 84  (153000) 

(粉 紅) 


鏡 

台 

雔 


) 635-1  (870B) 


(V)  629-5  (866B) 


6 ::  906-2  (867B) 


挑高床 


> 


-零 


床頭 


子母床 


Sleeping 


room 


臥 室系列 床組 


A 櫥 、斗櫃 


床台 


635 


材質 正面 MDF 全包式 材質. 
側 板採用 符合國 際標準 
低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採用 MDF 全烤 式材質 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採用崁 入式美 背處理 
床板 附 4 分 正夾板 


貝妮斯 產 品解說 


Benis 

貝妮斯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


Wj 


屬 


.脅 


/ 


T 


- 本系列 產品不 可訂做 


Sleeping  room 

h AL 


臥 室系列 


床 組衣櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


636 


637-1  (872A) 

貝妮斯 5 尺 雙人床 

寬 1 54.5X 深 202X 高 1 06( 公分) 

B321 78  (148000) 

(不 含床墊 .床頭 不拆賣 )( 藍色） 

(附 四分正 夾板） 
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專 利申請 案號：  98302893 


2}  637-2  (863A ) 

*** 貝妮斯 3 尺 化妝台 

寬 91X 深 45.5X 高 146( 公分） 

B32145  (121000) 

(含椅 )( 藍色) 


•3 ::  696-6 

化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分) 

B3215  (12500) 


；4)  637-3  (865A) 

** 貝妮斯 五斗櫃 

寬 89X 深 45.5X 高 121( 公分） 

B321 58  (132000) 

(藍 色） 


\ 


外櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


；}  637-4  (861 A) 

貝妮斯 床頭櫃 

寬 57.5X 深 39.5X 高 45( 公分） 

B7656  (46700) 

(藍 色） 


；6>  637-5  (866A) 

* 貝妮斯 3 尺衣櫥 

寬 90.5X 深 57X 高 200( 公分) 

B321 84  (153000) 

(藍 色） 


Benis 

貝妮斯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


貝妮斯 產 品解說 

材質 正面 MDF 全包式 材質. 

側板採 用符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採用 MDF 全烤 式材質 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採用崁 入式美 背處理 
床板 附 4 分 正夾板 


Sleeping r§m  臥室 系列床 組衣櫥 、斗櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 
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HIIIIM 


(1)  639-1  (871  A) 

* 貝妮斯 3.5 尺 單人床 

寬 1 1 3.5X 深 202X 高 1 06( 公分) 

B321 58  (132000) 

(不 含床墊 .床頭 不拆賣 )( 藍色） 

(附 四分正 夾板） 


(•3)  639-3  (862A) 

貝妮斯 三斗櫃 

寬 89X 深 45.5X 高 75( 公分) 

B2196  (80000) 

(藍 色） 


(5)  637-5  (866A) 

' 貝妮斯 3 尺衣櫥 

寬 90.5X 深 57X 高 200( 公分) 

B321 84  (153000) 

(藍 色） 


\7)  641-2  (869A) 

* 貝妮斯 3 尺開 放書櫥 (有 抽) 

寬 90.5X 深 32X 高 200( 公分） 

B321 24  (103000) 

(附活 動隔板 4 片 )( 藍色） 


Benis 

貝妮斯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


GO 

S 

,3 
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床 
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衣 
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蠢 


子 

母 

床 


逃 

[R] 

床 


@631-2  (863-2) 

* 貝妮 斯鏡框 

寬 60.5X 深 13X 高 71( 公分) 

B5434  (28400) 


(4)  637-4  (861 A ) 

** 貝妮斯 床頭櫃 

寬 57.5X 深 39.5X 高 45( 公分) 

B7656  (46700) 

(藍 色） 


(6)  641-1  (6+7) 

貝妮斯 L 型多功 能書桌 (有 抽) 

寬 1 U .5X 深 90.5X 高 200( 公分） 

B43202  (168000) 

(附活 動隔板 4 片 )( 藍色） 


639 


(8)641-3  (868A) 

** 貝妮斯 3 尺開 放書櫥 (無 抽) 

寬 90.5X 深 32X 高 200( 公分） 


B321 18  (98300) 

(附活 動隔板 3 片 )( 藍色) 


- 本系列 產品不 可訂做 | 


貝妮斯 產 品解說 

材質 正面 MDF 全包式 材質. 

側板採 用符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採用 MDF 全烤 式材質 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採用崁 入式美 背處理 
床板 附 4 分 正夾板  , 
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I 專利申 請案號 : 98302893 
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頭 

子 

母 

床 


:i)  641-1  (1+2) 

貝妮斯 L 型多功 能書桌 (有 抽） 

寬 1 21 .5X  深 90.5X  高 200( 公分） 

B43202  (168000) 

(附活 動隔板 4 片 )( 藍色 )( 可自 行更換 方向） 
(抽 屜採尼 龍輪鐵 滑軌） 

2}  641-2  (869A) 

' 貝妮斯 3 尺開 放書櫥 (有 抽） 

寬 90.5X 深 32X 高 200( 公分） 

B321 24  (103000) 

(附活 動隔板 4 片 )( 藍色） 

3)641-3  (868A) 

** 貝妮斯 3 尺開 放書櫥 (無 抽） 

寬 90.5X 深 32X 高 200( 公分） 

B321 18  (98300) 

(附活 動隔板 3 片 )( 藍色） 


4}  637-2  (863A) 

** 貝妮斯 3 尺 化妝台 

寬 91X 深 45.5X 高 146( 公分） 

B32145  (121000) 

(含椅 )( 藍色) 


::: 696-6 

化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215  (12500) 


4 • 


鏡台 雙層床 挑高床 


641 


本系列 產品不 可訂做 


貝妮斯 產 品解說 

材質 正面 MDF 全包式 材質. 
側 板採用 符合國 際標準 
低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採用 MDF 全烤 式材質 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採用崁 入式美 背處理 


內裝 說明圖 


124 


[單位 公分] 


；6>  637-5  (866A) 

' 貝妮斯 3 尺衣櫥 

寬 90.5X 深 57X 局 200( 公分) 

B321 84  (153000) 

(藍 色） 


(8)  637-3  (865A) 

" 貝妮斯 五斗櫃 

寬 89X 深 45.5X 高 121( 公分） 

B321 58  (132000) 

(藍 色） 
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PE 優質造 型手把 

* 634-1 

手把 

B321  (900) 


634-5 

手把 

B321  (900) 


634-2 

手把 

A4324  (2000) 

634-6 

手把 

B321  (900) 


634-3 

手把 

B321  (900) 

634-7 

手把 

B321  (900) 


639-3  (862A) 

貝妮斯 三斗櫃 

寬 89X 深 45.5X 高 75( 公分） 

B2196  (80000) 

(藍 色) 


905-2  (867A) 

貝妮斯 3.2 尺 電腦桌 

寬 97X 深 56X 高 75( 公分） 

B32102  (85000) 

(藍 色) 


634-4 

手把 

A4324  (2000) 


、xr 


634-8 

手把 

B321  (900) 
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床 組衣櫥 、斗櫃 床台床 頭子母 床鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  room 

h AL 


臥 室系列 


Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


貝妮斯 產 品解說 

材質 正面 MDF 全包式 材質. 

側板採 用符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採用 MDF 全烤 式材質 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採用崁 入式美 背處理 
床板 附 4 分 正夾板 


Benis 

貝妮斯 

臥 室系列 


專 利申請 案號：  98302893 


::: 643-1  (870A) 

貝妮斯 3.5 尺 雙層床 

夕卜 圍:寬 1 1 3.5X 深 200X 高 1 86( 公分) 
內 圍:寬 102.5X 深 ”7“  公分） 
B65430  (358000) 

(不 含床墊 )( 藍色） 


(2)  637-5  (866A) 

貝妮斯 3 尺衣櫥 

寬 90.5X 深 57X 高 200( 公分） 

B321 84  (153000) 

(藍 色） 


(3)  639-3  (862A) 

" 貝妮斯 三斗櫃 

寬 89X 深 45.5X 高 75( 公分) 

B2196  (80000) 

(藍 色） 


:4)  644-1 

*** 貝妮斯 3.5 尺雙層 床單層 

夕卜 圍:寬 1 1 35X 深 200X 高 KM.5( 公分) 
內 圍:寬 102.5X 深 187.5( 公分） 
B43202  (168000) 

(不 含床墊 )( 藍色） 


Sleeping  room 

h AL 


臥室系 列床組 


衣櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


Sleeping gom  || 臥 室系列 | 床砠 衣櫥 、斗櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 | 雙層床 | 挑高床 
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Anita 

安妮塔 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


安妮塔 產 品解說 
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系 
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6}  690-1  (1513) 

** 安妮塔 5 尺 床頭片 

寬 151.5X 深 2X 高 903( 公分） 

B6540  (33400) 

•7)  645-5  (904) 

安妮塔 5 尺抽屜 式床底 

寬 1 5 1 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 24  (103000) 

(單邊 抽屜） 

8}  645-6  (911) 

安妮塔 2.7 尺衣櫥 

寬 80X 深 58X 高 183( 公分） 

B321 16  (96700) 


•9)  645-7  (912) 

安妮塔 1.4 尺衣櫥 

寬 40X 深 58X 高 183( 公分） 

B1988  (73400) 

(附活 動隔板 3 片） 

• 2 6 :• 


組 


材質 正 面採用 MDF 全烤 式材質 

側板 採用波 麗符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 — 
塗裝 採 用符合 CNS 歐 盟無鉛 標準合 格認證 環保優 
麗坦 耐水、 耐磨、 耐 防黃烤 漆塗裝 
抽屜 採用 尼龍輪 鐵滑軌 
背板 採美背 式處理 

手把 纟¥ 合金 + 壓克 力材質  

面板 採用 25mmMDF 全烤 式材質 
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:i)  645-1  (5+7) 

** 安妮塔 5 尺 書架型 雙人床 

寬151.5乂深211乂高100(公分） 

B321 98  (165000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

2>  645-2  (6+7) 

** 安妮塔 5 尺 床片型 雙人床 

寬 1 51 .5X  深 1 89X  高 90.5( 公分） 

B321 64  (137000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

3)  645-3  (909) 

** 安妮塔 2 尺 四斗櫃 

寬 60X 深 46X 高 9八 公分） 

B1980  (66700) 


4}  645-4  (905) 

*** 安妮塔 1.5 尺 床頭櫃 

寬 45.5X 深 40X 高 44.5( 公分） 

B5438  (31700) 


5}  689-1  (902) 

** 安妮塔 5 尺 書架型 床頭箱 

寬 151.5X 深 24X 高 100( 公分） 

B9874  (61700) 


▼ 內裝 說明圖 
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[單位 公分] 


Oy 


挑高床 


Sleeping  §m  | 臥 室系列 || 床組 | 衣櫥、 斗 M 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


645 


床板採 用六分 木心板 
床箱附 3 個抽屜 


646 


正 面採用 MDF 全烤 式材質 

側板採 用波麗 符合國 際標準 低甲醇 防蛀木 心板+ 
採 用符合 CNS 歐 盟無鉛 標準合 格認證 環保優 
麗坦 耐水、 耐磨、 耐 防黃烤 漆塗裝 
採用 尼龍輪 鐵滑軌 
採美背 式處理 
金 f 合金 + 壓克力 材質 
採用 25mmMDF 全烤 式材質 


組 


衣 

IS 


立一 

櫃 


臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


安妮塔 產 品解說 


優質造 型手把 


@ 647-3  (903) 

安妮塔 3.5 尺抽屜 式床底 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分） 

B2192  (76700) 

(單邊 抽屜） 

(8)  906-3  (913) 

* 安妮塔 4 尺書桌 (正 向） 

寬 121X 深 60.5X 高 78.5( 公分) 

B1984  (70000) 

(不 含椅） 

@ 906-4  (913) 

安妮塔 4 尺書桌 (反 向） 

寬 121X 深 60.5X 高 78.5( 公分) 

B1984  (70000) 

(不 含椅） 


Anita 

安妮塔 
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:i:::  647-1  (5+7) 

** 安妮塔 3.5 尺 書架型 單人床 

寬 106X 深 211X 高 100( 公分） 

B32152  (127000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

2}  647-2  (6+7) 

** 安妮塔 3.5 尺 床片型 單人床 

寬 106X 深 189X 高 90.5( 公分） 

B321 24  (103000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


3}  645-3  (909) 

* 安妮塔 2 尺 四斗櫃 

寬 60X 深 46X 高 9八 公分） 

B1980  (66700) 

4}  645-4  (905) 

** 安妮塔 1.5 尺 床頭櫃 

寬 45.5X 深 40X 高 44.5( 公分） 

B5438  (31700) 


(2)(6 


5)  689-2  (901) 

* 安妮塔 3.5 尺 書架型 床頭箱 

寬 10队 深 2似 高 100( 公分） 

B8760  (50000) 

6}  690-2  (1511) 

安妮塔 3.5 尺 床頭片 

寬 106X 深 2X 高 90.5( 公分） 

B5432  (26700) 


7 : 


床板採 用六分 木心板 
床箱附 3 個抽屜 


♦ ❖ 
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床台床 頭子母 床鏡台 雙層床 挑高床 
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床板採 用六分 木心板 
床箱附 3 個抽屜 


優質造 型手把 


臥 室系列 

Sleeping  room 


艾文斯 產 品解說 

材質 正 面採用 MDF 全烤 式材質 

側板 採用波 麗符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採 用符合 CNS 歐 盟無鉛 標準合 格認證 環保優 
麗坦 耐水、 耐磨、 耐 防黃烤 漆塗裝 
抽屜 採用 尼龍輪 鐵滑軌 
背板 採美背 式處理 
手把 纟¥ 合金 + 壓克 力材質 
面板 採用 25mmMDF 全烤 式材質 


臥 

室 

系 

列 


I 


6}  690-3  (1512) 

** 艾文斯 5 尺 床頭片 

寬 H5X 深 2X 高 90.5( 公分） 

B6540  (33400) 

V)  649-5  (504) 

艾文斯 5 尺抽屜 式床底 

寬 1 51 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分) 

B321 24  (103000) 

(單邊 抽屜） 

::8)  649-6  (511) 

艾文斯 2.7 尺衣櫥 

寬 80X 深 58X 高 183( 公分） 

B321 16  (96700) 

9>  649-7  (512) 

艾文斯 1.4 尺衣櫥 

寬 40x 深 58X 高 183( 公分） 

B1988  (73400) 

(附活 動隔板 3 片） 
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::: 649-1  (5+7) 

艾文斯 5 尺 書架型 雙人床 

寬 151.5X 深 211X 高 100( 公分） 

B321 98  (165000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


>}  649-2  (6+7) 

艾文斯 5 尺 床片型 雙人床 

寬 1 51 .5X  深 1 89X  高 90.5( 公分） 

B321 64  (137000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


:3)  649-3  (509) 

艾文斯 2 尺 四斗櫃 

寬 60X 深 46X 高 97( 公分） 

B1980  (66700) 


4}  649-4  (505) 

* 艾文斯 1.5 尺 床頭櫃 

寬 45.5X 深 40X 高 44.5( 公分） 

B5438  (31700) 


內裝 說明圖 
76  36 
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:5)  689-3  (502) 

艾文斯 5 尺 書架型 床頭箱 

寬 151.5X 深 24X 高 100( 公分） 

B9874  (61700) 
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649 


650 


正 面採用 MDF 全烤 式材質 

側板 採用波 麗符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 

採 用符合 CNS 歐 盟無鉛 標準合 格認證 環保優 

麗坦 耐水、 耐磨、 耐 防黃烤 漆塗裝 

採用 尼龍輪 鐵滑軌 

採美背 式處理 

g 合金 + 壓克 力材質 

採用 25mmMDF 全烤 式材質 


床 


JW 
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令 


優質造 型手把 
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EvansP 

艾文斯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


艾文斯 產 品解說 


@651-3  (503) 

艾文斯 3.5 尺抽屜 式床底 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分) 

B2192  (76700) 

(單邊 抽屜） 

® 905-3  (513) 

* 艾文斯 4 尺書桌 (正 向） 

寬 1 21 X 深 60.5X 高 78.5( 公分) 

B1984  (70000) 

(不 含椅） 

(9)  905-4  (513) 

*** 艾文斯 4 尺書桌 (反 向） 

寬 121X 深 60.5X 高 78.5( 公分) 

B1984  (70000) 

(不 含椅） 


mw 曹袭 .參暴 


'.邊 祕 


:1)  651-1  (5+7) 

** 艾文斯 3.5 尺 書架型 單人床 

寬 106X 深 21 IX 高 100( 公分） 

B32152  (127000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

})  65 1 -2  (6+7) 

艾文斯 3.5 尺 床片型 單人床 

寬 WGX 深 189X 高 90.5( 公分） 

B321 24  (103000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


:3)  649-3  (509) 

*** 艾文斯 2 尺 四斗櫃 

寬 60X 深 46X 高 97( 公分) 

B1980  (66700) 


4}  649-4  (505) 

*** 艾文斯 1.5 尺 床頭櫃 

寬 45.5X 深 40X 高 44.5( 公分） 

B5438  (31700) 


@ 689-4  (501) 

*** 艾文斯 3.5 尺 書架型 床頭箱 

寬 10队 深 2似 高 100( 公分） 

B8760  (50000) 


® 690-4  (1510) 

艾文斯 3.5 尺 床頭片 

寬 106X 深 2X 高 90.5( 公分） 

B5432  (26700) 
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床板採 用六分 木心板 
床箱附 3 個抽屜 


專利 證號： D1  35732 

本系列 產品擁 有智慧 財產權 .仿 冒必 
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653-1  (1+2) 

安妮塔 4. 1 尺開 放式組 合書櫥 

寬 122.5X 深 3狀 高 1S3( 公分） 

B32140(117000) 

(附活 動隔板 10 片） 

3}  906-1  (914) 

安妮塔 4 尺多功 能書桌 

寬 1 」 〜 2CKX 深 59.5X 高 76( 公分） 

B321 18  (98300) 

(不 含椅） 


*1}  653-2  (907) 

安妮塔 2.7 尺開放 式書櫥 

寬 82X 深 32X 高 183( 公分） 

B9874  (61700) 

(附活 動隔板 8 片） 

4)  1029-11  (PP-603) 

** 珍尼絲 造型椅 (白） 

寬 43.5X  深 50.5X  高 85.4( 公分） 

B3215(12500) 

(坐高 45.5 公分） 


3 ： 


A 


I 


• 4 •:. 


(2>  653-3  (908) 

安妮塔 1.4 尺開放 式書櫥 

寬 40.5X 深 32X 高 183( 公分） 

B8766  (55000) 

(附活 動隔板 2 片） 
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654-1  (1+2) 

艾文斯 4.1 尺開 放式組 合書櫥 

寬 122.5X 深 3狀 高 183( 公分） 

B32140(117000) 

(附活 動隔板 10 片） 

*3}  905-1  (514) 

** 艾文斯 4 尺多功 能書桌 

寬 1 2 1 〜 2(HX 深 59.5X 高 76( 公分） 

B321 18  (98300) 

(不 含椅） 


:1:::  654-2  (507) 

艾文斯 2.7 尺開放 式書櫥 

寬 82X 深 32X 高 183( 公分） 

B9874  (61700) 

(附活 動隔板 8 片） 

4}  1029-11  (PP-603) 

** 珍尼絲 造型椅 (白） 

寬 43.5X  深 50.5X  高 85.4( 公分） 

B3215(12500) 

(坐高 45.5 公分） 
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4 • 


(2)  654-3  (508) 

艾文斯 1.4 尺開放 式書櫥 

寬 40.5X 深 32X 高 ]83( 公分） 

B8766  (55000) 

(附活 動隔板 2 片） 
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